PRACTICA DE AULA - 3 


1. Un recipiente cilíndrico sometido a presión interna de diámetro d= 3 pies y espesor de pared t = Ys 
pulgada está simplemente apoyado por dos soportes tal como se muestra en la figura. Calcular, en los 
puntos Á y C sobre la superficie del recipiente, a) Los esfuerzos principales, b) El esfuerzo de corte 
máximo. Datos: El recipiente y su contenido pesan 84 lb/pie de longitud, y el contenido ejerce una 
presión interna uniforme de p = 6 psi sobre las paredes del recipiente. 





2. Un eslabón que tiene una sección tipo T invertida se somete a una carga excéntrica P según se 
muestra en la figura. Calcular el esfuerzo normal máximo en la sección 4A-B. 
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3. Considere un punto en un elemento de máquina cargado y sometido al estado tridimensional de 
esfuerzo representado en la figura. Encontrar, utilizando el método modal, a) Los esfuerzos principales 
y b) El esfuerzo de corte máximo. Datos: ox = 50 MPa, o = 0, Ty = 25 MPa, oz = — 60 MPa. 





Problema 3 Problema 4 


4. Determinar los esfuerzos normal y de corte debido a las fuerzas axiales y de corte en las secciones 
A y B mostradas en la figura. El área de la sección transversal de la barra es 250 cm? y 9 = 30". 
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